
ROSA NOISETTIANA. w 


K. Germimbus ovatis peduncu/isque villosulis; fó/iolis glabrís sí/n- 
phciter argute crenatis; pedolis glanduloso-subtomentosis, aculeatis; 
caule aculéis validis, subrectis; flonbus paniculatis. ' N.) 

LE ROSIER DE PHILIPPE NOISETTE. 

DESCRIPTION. 

Magnifique arbrisseau qui s’éléve jusqua huit á dix pieds. 
Ses rameaux glabres sont armes d’aiguillons assez forts, un peu 
crochus, rougeátres sur les branches floriferes, et bruns sur 
les rameaux adultes. Les fenilles se composent de cinq a sept. 
folióles ovales - pointues, rarement obtuses, glabres, vertes en- 
dessus, plus pales en-dessous, simplement et íinement créne- 
lées: elles sont portees par des pétioles velus, munis de plu- 
sieurs petits aiguillons reeourbésqui setendent, par-fois, jusque 
sur la nervure de la folióle impaire. A la base de ce pétiole 
sont deux stipules bifides, pointues au sominet, denticulées et 
glanduleuses en leur bord. Les fleurs, laterales et terminales, 


(ij Habitus. Frutex magnitudine, circiter, 8 —io pedum. Caülf.s, robusti, aculéis 
sparsis arraati. Achi.ei validi, inanquales, subrecti. Fouola, plerumque septenna, orbi- 
culato-ovata, basi rotuudata, ápice partim acuta, partim obtusa, utrinque glabra. Petioli 
sidjpubesceutes, aculeati. Stipiue lanceolatsp, acuminata?, margine glandulosse. Flores 
terminales, corymbosi; corymbus bracteis sufftdtus. Pediinculi raro simplices, sa-pius 
in pedicellos temos divisi, bracteis ad basim cujusve ramiücationis praediti. Rhactea; 
angusta, mucronata. Calicis tiibüs (oblongo-ovif’ormis), pedunculi et pedicelli omnino 
villosuli. Lacinia calyciní: mucrone lineari terminata, appendiculata, intus albo- 
tomentosa, margine glandulis raris pradita. Corolla speciosa dúplex, colore ex albo 
purpurascente, suavissime olens. Pétala obcordata. Fructus ellipsoideus. Maturum 
non vidi. Nomen ex D. Ph. Noisette, Horti-cull. in America Boreali. (N.) 








































































































